Walery Kołodziejski 


inżynier cywilny 


po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 29-g0 
grudnia b. r. o gódz. S-tej rano przeżywszy lat 74. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w poniedziałek dnia 31-go grudnia 1900. o go- 
dzinie 3-ciej po południu z domu żałoby przy ul. Kurkowej 1. 43 na mentarz Łyczakowski, 


Lwów, dnia 29. grudnia 1900. 
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